Panasonic 


取扱説明書 

满騰国国コーヒーメーカー（家庭用) 

端 NC-A55P 



保証書別添付 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとラございまず。 
♦取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくま全にお使いください。 

参ご使巧前に r 安全上のご注意」（己〜 7 ページ）を必ずお読みください。 

♦保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 
保管して < ださい。 














はと香りの八ーモニー^ 

ゆった0とし fe ぐ二感巧コーヒータイムを 




豆か5全自動で 

挽をたてのおいしさ 


豆と水をセットした5、マイコン制御により 
ボタンを押すだけでコーヒーを自動的に巧出します。 


いれ方2通り 


コクある「リッチ」と、すっきり「マイルド」。 



を押すだけで 2 通りの味が楽しめます。 （ P .10) 


リッチ 

深いコクのある 
味わいで 

カフエ-オレに最適 


7ィルド 

アメリカンタイプの 
本格レギュフーコーヒー 
の味わい 


满騰浄水 


沸騰と活性炭フィルターの効果でカルキを 90% じ(上カット。 
コーヒー 本来の味を引を出します。 

※必ず活性炭フィルターの取り付けを。 （ P .4) 



( T 巧実機能つ 

♦豆をひさ終えた！5豆容器を自動でお掃除 

シャワーオートクリーニング （ P .11) 

♦ドリップび終了して2時間後に自動 OFF する 

巧温自動 OFF ( P 1 1) 

♦でき上がりを ブザーでお知己せ （ P .11) 
♦酸味を抑えてソフトな味わいに 

ミネラルフイ ルター （ P 助 
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水客お 


>かし方•取り付け方 



がず 


取り付ける 

♦奥まで 

押し込む。 


参取り付けるとき 


「口±出□」び下がっている 
場合は、図のように上げる。 

下びっていると、水容器、 
び入0ません。 J 



•巧性炭フイルターを着脱するとを 

水容器を本体か5かした状態で行ラ。 

がず 



取り付ける 


「ツバ」を左側に向け、水容器の左端にセツトする。 


初めて使ラときや長期間使っていなかった 
ときは、次のように洗をしてください。 
①各部品を洗い （ P . 12〜 14) 

③ 取り付ける 

③ 水容器 r ホット目盛り己」まで水を入れて 
够^を押して巧出する 

④ ® を押して切り、湯を捨てる 
(③〜④を！〜2回繰り返す） 


活性炭フィルター 

消耗部品 （ P .14) 



♦初めて使ラとさは、 
微粉を落とすために 
必ず流し洗いする。 
( P .13) 

豆容器 

メッシュフィルタ 

( P .14) 

本体 
保温板 


ガラス容器ふた 



ガラス容器 

完成ガラス、 


♦目盛0はでさ上び0量の目安。 

] カップ：ホット（約 120 ml ) 

アイス（約 60 ml ) 

マグカップ（約] 80 ml ) 

※完成ガラス容器-付属品は、追加購入 
していただけます。 （ P .14) 


r シヤワードーム 


バスケットふた 

「つまみ」を持って外す。 



ふた 



指をかけて 
開ける。 


操作部コード 電源プラグ 




※計量スプーン （1 個） 


%量の目安 


コーヒー 豆.粉 
すりきり1杯約 8 g 



%量の目安 

※ぺーパーフイルター（己枚） 


市販のちのち使えます。 
サイズ： （1 X 2)(102) 



バスケッ 



>取り付け方 


⑨ 突起（下）をがす 

① 突起（上）を差し込み 



③ 突起（下）をはめる 




♦旦 容器にコーヒー旦じ(列■を入れない。 

♦水 容器に水!;(か（お湯-牛乳など）を入れない。 

(故障の原因になります） 

♦ガラス 容器を他の熱源（電子レンジやコン □ 
など）にかけたり、傷付けない。 

(割れる原因になります） 
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る部のを前と扱い方 




























































































































































人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただ<ことを説明しています。 


■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


A 警告 


r 死亡や重傷を負ラおそれがある 
内容」です。 


A ま意 


r 傷害を負ラことや財産の損害が 
凳生するおそれがある内容」です。 



を防ぐために 


接触禁止 


♦蒸気び出る巧に触った0、 
顔などを近づけない 

特に乳幼児には触らせないよラご注意 
ください。 


0 ♦子供など取り扱いに不慣れなち 
だけで使わせたり、乳幼巧の手 
の届く所で使わない 

感電.けびにちつなびります。 


0 ♦ガラス容器なしでほねない 

熱湯び飛び散ります。 


を防ぐために 


A 警告 



コード 


0 ♦水につけたり、水をかけたりしない 

内蔵の電気部品に水び入ります。 

♦絶対に分解-修理-改造は行わない 

今修理（消耗部品の交換を除く）は販売店にご相談くだ 
さい。 

♦めれた手で、電源プラグの巧き差しはしない 

♦コード-電源プラグを破損ずるようなことはしない 

傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理こ 
巧げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、 
まねたりしない 

今コード-プラグの修理は、販売店にご相談ください。 


〇 参電源プラグのほこ0な 
どは定期のに取る 

湿気などで絶縁不良の原因 
になります。 

今プラグを抜を、乾いた 
巧でふく。 


参電源プラグは根元まで 
確実に差し込む 
•傷んだプラグ' 緩んだ 
コンセントは使わない。 


♦コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、 
交流1 Q0V L ソがで使わない 

たこ足配線などで定格を超えると、発熱する原因にな0ます。 


巨 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。 


0 €) 


してはいけない内容です。 



実行しなければな5ない内容です。 


八ミ主意 


を防ぐために 


♦抽出中にガラス容器をがさない 

熱湯び巧び散ります。 

•ふたや八‘スケットち開けない。 

♦ガラス容器を載せたまま本体を動かさない 

コーヒーびこぼれることびあ0ます。 


電源プラグ 


A 参異常-故障時には 
W B ちに使9を中止する 


I 発煙 • 発火、感電、 
やけど、けびの 
\おそれあ D 


異常-故障例 

•電源プラグ-コードび異常に熱く 
なる。 

•コードに傷び付いたり、触れると 
通電したりしなかったりする。 
.本体び変形したり、異常に熱い。 
•ガラス容器の取っ手びぐらつく。 

♦すぐに電源プラグを巧いて、 
販売店へ点検-修理を依頼して 
ください。 


♦使用中や使用後しば5 くは保温板や 
その周辺に手を触れない 

gffl ! 胃± •水容器やふた周迎こも軸らない。 

参お手入れはをえてか5行ラ 

•持ち運びや、活性炭フィルターの取りがしち本体び 
をえてから。 

巧の点にもごま意を！ 

0 ♦豆容器に手を入れない 

カッターでけびをすることびあ D ます。 

♦カッターに直接手を軸れない 

今粉を落とすとさは棒などを使ラ。 

♦不安定な場所や熱に弱い敷物の上で 
使わない 

火巧の原因にな D ます。 

参壁や家具の近くで使わない 

蒸気で壁や家具を傷め、変色'変形の原因にな0ます。 


〇 


♦電源プラグを巧くときは、コードを持たず 
にがずプラグを持って引さ巧く 

感電や、ショートによる発火の原因になります。 

♦使用時 L リタりホ、電源プラグをコンセントか 
5巧く 

絶縁劣化による感電-漏電火災の原因になります。 
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安を上のごを意 





























































































T ぺーパーフィルターをバスケットにセットし 
1 ガラス容器を保温板に載せる 



バスケットふた 

♦下部をペーパーフィル 
ターの内側に入れる。 


ペーパーフイルター 
参内側を軽く押さえてバスケットに 
沿わせる。 

( 確実にセットしないと、コ ー ^ 
I ヒーびおふれます。 i 


バスケットを閉める 


(3) ガラス容器を載せる 



《 S ネラル成分の添加ではあ0ません。 


ぺーパーフイルターの J 斤り方 


吕か所の5シン目で巧って、広げる。 

①⑨③ 



サイズ； （1 X 2)(102) 
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つ 豆を豆容器に入れて 
厶 ふたを閉める 


① 


ふたの内側-豆容器びめれて 
いる場合はふを取る 


ふたの内側 

ふたを 
W 閉める 


豆容器 



ぺーパーフイルターに 
コーヒーおを入れる 


(D ^ 



♦ふたの内側-豆容器びめれていると、 

豆び付着して容器内に残ります。 

♦湿った豆を入れない。 

^ブザーと表示で知5せ、運転び止まります。 
I P .17 


>ペーくーフィルター用（中びき粉）を 
使ラ。 

>豆容器に入れない。 

( 抽出時に豆容器か5コーヒー液び> 
I あふれ、故障の原因になります 。 i 


■ Si 励 … 


でさ上びり 

ホット. アイス 

マグカップ 

1カップ 

1%杯（約10邑） 

吕杯（約1己 g ) 

吕カップ 

吕％杯（約18邑） 

3%杯（約2己邑） 

3カップ 

3%ホ不（約吕己邑） 

4ン2杯（約3己邑） 

4カップ 

4%杯（約34邑） 


已カップ 

已杯（約40邑） 


♦パス ケットふたを正しくセットする。 
♦バス ケットを確実に閉める。 

♦ふたを 確実に閉める。 

/確実に行っていないと、ボタンを巧して’ 
ちブヴーで知5せて、スタートしません。 
\ P .16 ‘ 


>すりきり已杯（約4□邑）を超える量を入れない。 
f ふた周逛か5湯が飛び散ったり、バスケットか5コー ' 
ヒーがあふれたり、モーターび故障ずることがありまず 。, 


ーヒー豆（粉）量の目安※計量スプーンすりきり 


—ヒーがを®5とを 


I ヒ—を入れる 
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) 水容器の目盛りに合わせて 
J 水を入れ、本巧にセットする 


イ 電源プラグを差し込み 

A 希望のコースを選んでスタートさせる自動的に保温 



• r ホット目盛り已」を超える水を入れない。 
(故障の原因にな0ます。） 


♦水容器を奥まで確実にセツトする。 

セツトしていないと、ブザーと表示で^ 
知5せ、運転び止まります。 P .17 ] 

♦水容器を本体にセツトして 
水を量5ない。 

水び水管に流れ込むため^ 

水量びをくなります。/ 

♦活性炭フィルター部に水をまびない。 
(水び横か5漏れます。） 

♦セツト後は水容器をかさない。 

(本体か5水び出てさます。） 



参 水容器に湯を入れない。 

(勢いよくを量の蒸気び出ます。） 

V _ J 
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r 


コース ランプ 


^ぉ j を巧ずごとに 
切り換わる。 


スタートランプ 



スタ。-卜 



( D スタートさせる 


ーヒー豆をほ5とを 


‘ ••臂 


的ミルが加熱循環みシャワーオートクリーニング 


•ピーピーピーピ- 


み[抽出]1^保温] 


※コーヒーをいれているとさは、モーターの音や 
水び本体内を循環ずる音びしまず。 



※切0忘れを防止ずるため、 
保温は約2時間で自動的に 
切れまず。 


保温/取消ボタン — 

♦保温を入れるとさや、 
ずべての動作を取り 
消ずとさに巧ず。 



使用後は 



を押して保温を切 D 
電源プラグを巧< 


■。[屯 

♦スタート 後は、ふた-バスケットを開けない。 
f ブザーと表示で知5せ、運転び止まります。^ 
\P.16 I 


透中でコースを巧ちするとを 


コース ランプ点滅中（約20秒間）に変更する。 


亡 ® を巧違って巧したとを 


♦コーヒー豆を使うときに fe) を巧した 

今取り消して、®)でやり直す。 

※豆びめれている場合は、新しい豆でやり 
直してください。 

♦コーヒー粉を使うときに受多を巧した 

今ブザーと表示で知5せ、運転び止まります。 
(P.17) 


でき上びり時囲の目ま 庭温-水温20°〇 


でを上がり 
カップ数 

「 U ツチ」コースの場合 

ホット 

アイス 

マグカップ 

1カップ 

約己分 

— 

約己.已分 

2カップ 

約 7.5 分 

約己分 

約 8.5 分 

3カップ 

約 8.5 分 

約7分 

約10.己分 

4カップ 

約10分 

約ス5分 


已カップ 

約11分 

約8分 



♦ r マイルド」コースは、約1分短くなりまず。 
♦コーヒー粉を使ラとさは、約1分短くなります。 
♦でを上びり時間-温度は、室温-水温などに 
よって異なります。 


続けて コーヒーを いれるとまは 


0 を押して電源を切る 

( D ふたの内側-豆容器の水分をふき取る 
(豆を使ラとさのみ） 

感卜4 の手順に従っていれる 

♦水容器は、電源を切って2〜3分たってか5 
セットする。 

(すぐにセットすると蒸気が勢いよく出ます。） 

※続けてコーヒーをいれると、2回目じ(降は 
味び濃くなることびあります。 












































































































お巧みのコーヒー豆で 


種 

類 

酸味 

中味 

苦味 

モ 

力 

• 



コ□ンビ 

ア 

• 



キリマンジャロ 

• 



グアテマ 

ラ 

• 



ハワイ•コ 

ナ 

• 



ブラジ 

ル 


• 


ブルーマウンテン 


• 


トラジャ/力□シ 



• 

マンデリ 

ン 



• 


イ^新鮮な豆を使いましょう 

♦少量ずつ購入を。 

♦開封後は密封容器に入れ、冷蔵庫で保存。 

※高温多湿での保をは避けて<ださい。 


風味を損なわないために 

ク^ホットコーヒーの保温は1己分程度までに 

〇 アイスコーヒーを作るときは早くをやず 

♦氷を入れたグラスに抽出したコーヒーを 
まざ、かさ混ぜる。 



»ガラス容器に氷を入れてかさ混ぜない。 
/ガラスに傷び付 < と、割れる\ 

\原因にな0ます。 ノ 


熱い コーヒー をいただくために 

^カツプはミ届めておきましよう 




よ<絞ったふまんでふ< 


♦ふたの内側 


飛び散った粉は 
ふさ取る。 


やね6かいスポンジで統ラ 

♦洗剤-漂白剤を使わない。 

( 5ネラルフィルターの効果び 
I なくなります。 



♦磨さ粉•たねし-スポンジの 
ナイ□ン面を使わない。 
f ガラスに傷び付くと、割れる原因に' 
\なります。 , 


r お手入れするとをは j 

♦電源プラグを巧き、さ部が冷えてか5行う 
♦台所用洗剤（中性）を使う場合は、薄めて使う 

参食器洗い乾燥機-食器乾燥器-熱湯は使わない（変おや割れる原因になります。） 



やね6かいスポンジで統ラ 

♦ま性炭フィルター 

取りかして流し洗いする。 



♦ブラシ-洗剤-漂白剤などを 
使わない。 

い痛やにおいび付いた0 、 

I ミき水効果びなくなります。/ 


やねらかいスポンジで統ラ 

♦滴漏れ防止弁 

ガラス容器を外したとさに、 

残った滴びバスケットか5漏れない 
よラにするちのです。 

粉び詰まると、弁び動かなくなり 
バスケットか5コーヒーび漏れる 
原因になります。 



①水を入れる 


⑤滴漏れ防止弁を 
押し上げたまま 
2〜3 回振る 


• バスケツトふた 


バスケツ 


カラス容器 • カラス容おふた 


本が-ふた-豆容お-巧溫板 


tK 容器-活性炭フイルター 


お手入れ 


I ヒ—を味わラ 
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メッシュフイルターをかして洗う 


(豆容器の下側） 
♦がし方 



つまみを矢印方向に動かす。 



♦取り付けち 


①ツバ部に引っ掛け 



©つまみ側を押し込む 


豆容器に詰まった豆-紛を取り除く 



棒などで刃を回して粉を落とす。 
(指で落とさない。） 


G 部品の交換•購入は） 


販売店でお買い求めいただけまず。 

パナソニックの家電製品直販ヴイト r パナセンス」でちお買い求めいた; 


音 R 品名 

部品番号 

を望ル売価格 

活性炭フィルター（消耗部品） 

ACA 95-1 19 -K 

1，〇已□円（税抜さ]。〇〇円） 

完成ガラス容器（ふたなし） 

ACA 10-142 -K 

2,41已円（税抜さ2,300円） 

計量 スつ ~ y 

ANC 8330-己巨 9 R 

1□已円（税抜き100円） 

ペーパーフイルター(已〇枚） 

ANC 3 巨 2 S - 己370 

31已円（税抜き 300円） 


•活性炭 
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使っているうちに、水の中に含まれているミネラル分び 
本体内の水管や水容器などに付着してきます。 

これは r 湯あか」と言われているをので、付着すると湯の 
出具合び悪くなり、コーヒーの抽出スピードが遅<なりまず。 

※水質により湯あかの付さぐあいび変わりまず。 

ミネラル分の多い水質（特にヨー□ッノ殖などのミネラルウォータ 
一）は、湯あかび付さやず<な0まず。 


クエン駿で統淨する 


①必ず活性炭フィルターをがす 



⑥水容器の r ホット目盛り引まで水を入れてか5 
クエン酸約10邑（大さじ 1) を入れて 
はしなどで混ぜる 



③電源プラグを差し込み曲為を押して巧出する 


④魯 


を押して切り、湯を捨てる 


⑥水だけで1〜2回繰り返す（クエン酸のにおいを取るため） 




♦活性炭 フィルターを付けたまま、クエン酸で洗ミきしてしまった場合は、 
活性炭フィルターを流し洗いする。（クエン酸のにおいを取るため） 


けまず。（裏表紙） 

フイルター 交換の目ま 
約吕年で交換する 
(1 曰1回使用したとき） 

※水質-使いちにより 
異なります。 


品 名 

部品番号 

活望ル売価格 

ジャーポット 
洗ミき用クエン酸 

SAN -80 

(40 邑 X 2パック） 

吕94円（税抜き280円） 


《200 邑、400呂入りをありまず。 
※添付のを意書をお守0 < ださい。 
※食品添加物につき、食品衛生上無害でず。 


に00日年2月現在] 


お手入れ 
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I し—し し J C . 

ブザーび鳴日 
スタートしない 


コーヒーびぺーパー 
フイルターや 
パスケットか百 
あふれる 


r ピーピーピー J と 

ブザーび鳴日、 

運西び止まった 


>バスケットやふたを途中で 
開けた 


5ルの途中で止まった 


ミルび終わって止まった 


〇肠 


W 保温中に止まった I 



♦ムソ上の処置で直！5ないとき吟電源プラグを抜さ、1□秒 ULh たってか5再度操作する。 

それでち直5ない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

♦ご使用に伴い、ミネラルフィルターび茶色に変色することびありますび、使用上差しまえありません。 


タンを巧ず。 （ P .11) 


♦豆容器に豆び残っているときは 
タンを巧ず。 

♦豆び残っていないとさは 
タンを押ず。 （ P .11) 


♦水容器に水を入れ、確実にセツト 
ずる。 ( P .10) 


タンを押ず。 （ P .11) 


♦豆を入れ、胃ボタンを押す。 
( P .11) 


♦ メッシュフィルターをがし、 
豆を取り出ず。 （ P .14) 

♦豆容器やふたの内側の水分を 
ふさ取る。 

※新しい豆でやり直してください。 


♦ メッシュフィルターをかし、 

豆を取り出ず。 

♦メッシュフイルター、刃について 
いる豆や粉を取り除く。 

( P .14) 


参メッシュフィルターをがし、豆を 
取り出す。 （ P .14) 

※新しい豆でやり直してください。 


参メッシュフィルターをがし、豆を 
取り出す。 （ P .14) 




，し I る命に"！罹誌をづ 



こんな表巧は 


ここび原因 


直し方 


♦バスケットふたを忘れている 


参ガラス容器ふたをしていない 


•ぺ 一 I くーフィルターを確実に 
セツトしていない 


♦計量スプーン已杯を越す豆 
(粉）を入れた 


♦バスケットふたをずる。 （ P .8) 
♦ガラス容器ふたをずる。 （ P .8) 

•ぺ 一! くーフィルターを確実に 
セットする。 （ P .8) 

♦計量スプーン已杯じ(下で入れる。 

( P .9) 


保温/取消ボタンを押して直す。 


運転中ブザーび鳴0 
ランプが点滅している 

、 

♦豆を入れ忘れた 

スタート 



O-n 



保温 
〇~~ 

-同時に 
点 ミ 威 

♦コーヒー粉を使ったとさに、 
@ボタンを巧した 

ソ 


運巧中ブザーび鳴り 
ランプび点滅-点な 
してし1る 

スタート 

し)-点滅 


■が谷お II がを人; ri ていない 

♦水容器を確実にセツトして 
いなし、 




こんな表示は 

ここび原因 

J 

1 

' 直し方 

L J 




ボタンを巧してち 
通電しない 

、 

♦電源プラグびかれている 

ノ 

► 

♦電源フラグを差し込む 


\ 



ボタンを巧してち 


♦バスヶットゃふたび確実に 
閉まっていない 


♦バスケットやふたを確実に 
閉める （ P .8 • 9) 


コーヒー豆び 

、 

♦ふたの内側-豆容器びめれた 

豆容器に巧る 

ままで豆を入れた 

ノ 





湯の出具合び悪<、 
巧出スピードび遅い 

、 

♦湯あかび付着している 

J 

► 

r 

• 

L 

クエン酸で洗ミきずる。 （ P .1 已） 


参電源プラグを巧いて直ず。 


運拓中ブザーび鳴り 
ランプび点滅-点な 

してし1る 


マイルド 


〇 

-点滅 

リッチ 


〇 

-点巧 


♦豆を入れすざて、詰まった 


♦めれた豆をひを、詰まった 


運転中ブザーび鳴0 
ランプが点滅している 

マイルド 


リッチ 

0- 


-交互に 
点滅 


>メッシュフイルターや、刃 
豆や粉び付着したまま豆を 
ひくと、ミルび回り続ける 
ため強制的に止まります 


巧障かなク. 
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修理-お取り巧い-お手入れ 

などのご相談は… 

まず、吊買い上げの販売店 1へ 

お申し付けください 


拓居や贈答品などでお困りの場合は… 
•修理は 

ヴービス会社-販売会社の「修理ご相談窓印/ 

•使いかた • お貢い物などのお巧い合わはは 

「お客様ご相談センター」へ！ 


■巧証書側添付） 

お買い上げ曰 • 販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 
よ<お読みのあと、保管して<ださい。 


保証期間：お買い上げ曰か 5 本体 1 年間 

(ただし、活性炭フイルターは、消耗部品ですので、保証期間内でを「有料」とさせていたださます。) 


■補修用性能部品の巧有期巧占ち J 

当社は、このコーヒーメーカーの補修用性能部品を、製造打ち切り後已年保有していまず。 
を）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要な部品でず。 


修理を依巧をれるとを 


r 故障かな？」 （ P .1 6〜] 7) に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お貢 


い上げの販売店へ ご連絡ください。 

•巧証巧巧中は 

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店び修理を 
させていたださまずので、恐れ入りまずび、製品に 
保証書を添えてご持参< ださい。 

• 巧証巧巧を過ぎているとまは 

修理ずれば使巧でさる製品については、ご要望によ 
り修理させていただをまず。下記修理料金の仕組み 
をご参照のラえご相談 < ださい。 

•修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料•部品化などで構成されていまず。 

I 技術料 I は、診断 • 故障個所の修理および部品交換- 
調整-修理完了時の点検などの作業にか 
かる費用でず。 

I 部品代 j は、修理に使用した部品および補助材料 
代です。 


ご連絡いただをたい内容 

製 品名 

コーヒーメーカー 

品 番 

NC - A 55 P 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


ごホ目談窓□における個人情報のお取り扱い 

ノ ':ナソニック株式会社およびその関係会社は、 
お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談へ 
の対応や修理、そのお認などのために利用し、 
その記録を残すことびあります。また、折り 
返し電話させていただくとさのため、ナンパ' 
一-ディスプレイを採用しています。なお、 
個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託 
する場合や正当な理由びある場合を除を、第 
=ちに提供しません。お問い合わせは、ご巧 
談された窓口にご連絡ください。 


r よくあるご質問」 r メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 

http :// panasonic . jp/support 


修理に関するご相談 

使いかた-お買し、物などのご相談 

バナソニック 修理ご相談窓 □ 

パナソニック お客様 ご 相談センター 

SS 0570 •087-087 

•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知6せします。 
•携帯電話- PHS ■ IP / 光電話等、ナビダイヤルがご利用でを 
なし觸含は、最寄りの修理ご相說常□に直接おかけください。 
•最畜りの修理ご相談窓□は、次ページをご覧ください。 

3 色已日/受イ寸 9 日寺〜吕〇日寺 

電話 茹ル 函， 01 20-878-365 

■携帯電話 • PHS でのご利用は … 06-6907-1187 

FAX 茄ル 【の】01 20-878-236 

Help desk for Toreiqn residents in Japan 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 

Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 


18 


石川 お尺巿樹 II 3 T 目20 

巧 (076)280-6608 

富山 富山巿お塚町1了目 1-4 

_ 。(〇 76)424-2549 

福井 福井巿問屋町2了目14 

巧 (0776 に 1-0622 

長野 松本市寿化7了目 3-1 1 

巧 (0263)86-9209 

静岡 静岡巿奠区千代田 7 T 目 
7-5 

巧 (054 に 87-9000 


愛ミ [] 名ち屋巿瑞穂区塩入巧 
8-10 

巧 (052 旧 19-022 己 

岐阜 岐阜巿中114了目42 

巧 (058 に 78-6720 

局山 局山市花岡町 3 T 目82 

巧 (0577)33-061 3 

兰重津巿义居野が町字山巧 

421 

。(〇閱に54う520 


福岡 き日巿春日公園己 T 目48 

巧 (092) 朗 3-9036 

佐賀佐賀巿綱島の大字 
八戸字上;果町3044 

巧 (0952 に 6-91 51 

長崎 長崎市東町191 9-1 

0(095)830-1658 

大分 大分あ铁原 4 T 目 8-3 已 

巧 (097)556-381 5 

宮崎宮崎巿本郷化ち字草葉 
209白-2 

S (0985)63-1 213 


貢旨本熊本巿健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 天草巿港町 18-1 1 

0(0969)22-3125 

庭巧島 鹿お島巿与;欠郎1了目 

5 3つ 

0(099)250-5657 

大島奄美市名瀬朝仁町1 1-2 

巧 (0997)53-51 01 



所在地、電話番号が変更になることがちりまずので、ちらかじめご了承ください。 


0608 


19 


地区 


首都 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合びございます。 


化 ミ 毎道地区 

化幌 ホし幌市厚別区厚別南 

2 了目] 7-7 

巧 (011)894-1251 

姐川 姐川市2条通 16 T 目 

1166 

巧 (0166)22-3011 

帯広 帯広市西2□条化 2 T 目 
?つ3 

巧 (0155)33-8477 

函 H 函館市西ち梗日89番地241 
(函館流通卸センター内） 

巧 (0138)48-6631 


ま化 


滋賀栗ま市霊仙寺1了目 1-48 

巧 (077)582-5021 

京都京都市伏見区竹田中川原町 
71-4 

巧 (075)646-21 23 

大阪 大阪市城東区関目2了目 

15-已 

巧 (06)6359-622 己 


奈良 大和郡山市筒井町 
800番地 

巧 (0743)59-2770 

巧 歌 山 和歌山市中島499-] 

巧 (073)475-2984 

兵庫神戸市須磨区弥栄台 

3下目] 3-4 

巧 (078)796-31 40 


香 jl| 高松市賴使町1己 2-2 

巧 (087)868-6388 

徳島德島市巧お目3巨 

S (088)624-0253 


高知高巧市仲田町 2- 16 

巧 (088)834-31 42 

愛媛愛媛県伊予郡祗部町八倉 

75-1 

巧 (089)90 日-7544 


青森 青森市大字お田字豊田 
364 

巧 (017)77 日-0326 

秋田 秋田市が姐り I 字ル谷地 
3-1 

巧 (018)868-7008 

岩手 盛岡市励 II 己 T 目 1-43 

巧 (019)645-61 30 


宮城仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山形山お市平清水 1 T 目]-7已 

_ 巧 (023)641-81 00 

福島 郡山市亀田]了目日 1-1 己 

巧 (024)991 -9308 


鳥 取 鳥取市安長29己-] 

巧 (0857 に 6-969 日 

米子 米モ市米原 4 T 目 2-33 

巧 (0859)34-21 29 

ネ公江 松江市平成町182番地 
14 

S (0852)23-1 128 

出雲 出雲市渡橋町41巨 

巧 (0853)21-31 33 


お田 お田市下府町327-白3 

0(0855)22-6629 

岡山 岡山市田中138-]] 0 

0(086)242-62(36 

広島広島市西区南観音 1 T 目 

]3-已 

S (082)295-5011 

山 □ 山口巿ル郡下郷220 -1 

0(083)973-2720 


栃木宇都宮巿上戸祭3了目 
3-19 

0(028)689-2555 

群馬 前橋市箱田町 325-1 

0(027 に 54-2075 

茨城 つくば巿筑穂 3 T 目1巳-3 

0(029)864-8756 

埼玉 欄 I 而赤堀 2 T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千葉千葉市中央区末広日 T 目 

q_5 

巧 (04 ぶ 208-6034 


東京 東京都世田谷区宮坂 
2 了目2目-17 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝1了目 4-1 3 

巧 (055 に 22-5822 

神奈川横お巿港南区曰野己 T 目 
3-16 

巧(045旧 47-9720 

新漏新漏市東区東明 1 T 旨 

8-14 

巧 (025 に 86-01 80 



mM 


※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


パナソニック 


SS 0570 - 087-087 


•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 

•携帯電話 - PHS ’ IP / 光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場含は、最寄 
りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 


保証とアフタ—ヴ—ヒス 























































































仕様 


電 



源 

交流 10 0V 已 □/ 己 OHz 共用 

消 

費 

電 

力 

790 W (シャワーオートクリーニング時） 

大 

さ 

さ 

(約） 

幅 22.0 cm 奥行 24.5 cm 高さ 34.5 cm 

質 


量 

(約） 

2.9 kg 

□ 

- ド 

長 

さ 

1 .0 m 



消費電力 

750 W 

最大使用水量 

670 mid 〜已カップ） 

温度ヒューズ 

お断温度 1 日吕で 


消 

費 

電 

力 

80 W 

最大使 

用容量 

40 g (コーヒー 豆） 

定 

巧 

時 

間 

己 0 秒 


♦電源プラグを差し込んだだけでの消費電力は、約 0.6 W です。 



パナソニックの家電製品直販ヴイト 

r 八ナセンス J へは 


CLUB Panasonic 

Pawa 、 ew が http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 


愛情点巧 

長年ご使用のコーヒーメーカーの点巧を！ 

巧 

こんな症状はありませんか 

► 

ご使用中止 

♦電源プラグ-コードが異常に熱<なる。 
♦コードに傷び付いたり、触れると通電した 
りしなかった0する。 

♦本体び変形したり、異常に熱い。 

•ガラ ス容器の取っ手びぐ5つく。 

故障や事故防止のため、 
使用を中止し、コンセ 
ントか5電源プラグを 
抜いて、必ず販売店に 
点検をご相談ください。 


便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ日 

年月日 

販売店 名 

巧 （ ） - 

品 番 

NC - A 55 P 


パナソニック株式会社クッキング機器ビジネスユニット 

干巨 73- 1447兵庫県加ま巿佐保已ま地 
© Panasonic Corporation 2009 


巳之4已 一] 47 
M 0209 Y 0 












































